Jozef 


DOSKUWS 


ARTYSTA MALARZ 


przeżywszy lat 85, zmarł nagle 12 maja 1979 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi 


w piątek dnia 18 bm. o godzinie 11.40, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


RODZINA. 


